ENCUENTROS 


CAMARA ARGENTINA DE PyMES 
PROVEEDORAS DE LA INDUSTRIA 
DE LAS TELECOMUNICACIONES 


3 de julio - 9.00 hs. 


Propuestas de desarrollo e 
innovación desde el sector 
de Telecomunicaciones 


Av. Cabildo 15, CABA. 


Aula Magna de la Facultad 
de Ingenieria del Ejército (FIE) 


Infraestructura para la Industria de Defensa y Seguridad 


CRONOGRAMA 


E: - Apertura 


Mesa 1 | Soluciones en ciberseguridad 
y monitoreo de redes 


- Technology Bureau 
- Netsavia 
- TMN CS 


Networking break 


aa: 


Mesa 2 | Soluciones de gestión inteligente 
de energías alternativas y desarrollos lOT 


- Latpower 
- CGM Ingeniería 


Networking break 


©. 


Mesa 3 | Despliegue de redes 


- Matcom 
- Comunitel 
- Tecnored 


Networking break 


©. 


Mesa 4 | Infraestructura crítica 
en telecomunicaciones 


- Datawaves 
- Alteknia 
- NH Construcciones 


120 hs - Cierre 


cappitel 


Infraestructura para la Industria de Defensa y Seguridad 


Soluciones en ciberseguridad y monitoreo 
de infraestructura y redes 


Herramientas para analizar, proteger datos 
y detectar amenazas en entornos digitales complejos y dinamicos 


Technology 
Bureau 


Soluciones Tecnolögicas para Mision 
Critica (Ciberseguridad, Drones, 
Satelital, P25, Video Seguridad) 
Pablo Silva, Senior Account Manager 
| TECHNOLOGY BUREAU 


Soluciones de ciberseguridad y 
equipamiento para mision critica 
para la Defensa. Dispositivos 
complementarios de video y de 
analitica con inteligencia artificial. 
Soluciones GEO-LEO de alta 
capacidad. 


Ei 


NetSavia 


Solucion Netsavia / SIMOR para 
Monitoreo de Infraestructura critica 
Ing. Norberto Lietti, Socio Fundador 
y CTO | NETSAVIA 


Plataforma de monitoreo de 
Infraestructura critica. Integracion 
de diversos tipos de infraestructura 
multivendor. Visualizacion Edge to 
Edge infraestructura vs OSS Telco. 
Amplia bateria de Reportes/ 
Indicadores. 


A 92 Telecommunications 
mn Management Networks 


Ciberseguridad de nueva 
generacion, y automatizacion y 
monitoreo de redes 

Enrique Berdeal, Ingeniero 
Especialista de Producto | TMN CS 


Solucion de ciberseguridad 
ThreatDown (Malwarebytes). 
Solucion Solidserver DDI y NSOT 
para seguridad y automatizacion de 
Redes (Efficient IP). Solucion 
PULSure para Aseguramiento del 
Servicio (Creanord). 


Infraestructura para la Industria de Defensa y Seguridad 


cappitel 


Soluciones de gestion Inteligente 
de energías alternativas y desarrollos IOT 


Integración de loT para gestión eficiente de energías 
alternativas,consumo eficiente y protección ambiental. 


latpbwer 


Soluciones de energía híbridas 
Esteban Misdaris, CEO | LATPOWER 


Cómo gestionar la energía de forma 
inteligente maximizando su 
rendimiento y disminuyendo la 
huella de carbono. 


GrupoCGM 


Sistemas y terminales de control e 
información bajo ambientes IOT 
Anibal Stancanelli, director | CGM 
INGENIERÍA 


Reportes disponibles. Conectividad 
y esquemas de Telesupervisión en 
la nube. Aplicaciones para la 
industria. Soluciones de Video 
infrarroja analítica con conectividad 
IOT. Tecnologías desplegadas. 


Infraestructura para la Industria de Defensa y Seguridad cappitel 


Despliegue de redes 


Infraestructura y soluciones en seguridad: 
Velocidad, control y accesibilidad en zonas remotas 


Wwe matcom Comunitel = Tecnored 


TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA 


Datacenter y cableado estructurado Redes de Fibra Óptica Fttx / Gpon. Soluciones de seguridad y 

Fernando Garavatti, Director | Actualización Tecnológica 4.0 conectividad para la industria Militar 

MATCOM Gabriel Cozzitorto, Director | Lucas Bustos, Product Manager | 
COMUNITEL TECNORED 

Importancias de una infraestructura 

de redes de datos: Cableado Infraestructura de ultra velocidad y alta Presentación de dos desarrollos: 

estructurado y Datacenter. seguridad, para gestionar imágenes, “Intelligente Pole para una 

Conectividad y almacenamiento datos, monitoreo electrónico, CCTV, IOT, conectividad Off Grid” y "OptiXsense 

necesarios para la transformación IA, redes WIFI, control de accesos, perímetro de seguridad”. 

digital cercos energizados, antenas 4G/5G, 


datacenter, sistemas anti incendios, 
entre otros. Presentaremos casos de 
exito dentro de las fuerzas de seguridad. 
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Infraestructura critica en telecomunicaciones 


Ingenieria y reingenieria para la conectividad, 
comunicacion y soluciones modulares 


MEZZO 
DATAWAVES NH ALTEKNIA 
TECNOLOGIA C- ON FIABLE CLJ 
Fabricación de Sistemas Estructuras Metálicas especiales Servicios de reparaciones 
Modulares (Shelters) Carlos Eugenio Hadges, Director | NH electrónicas Complejas de Equipos 
Ramundo, Gerente Comercial | CONSTRUCCIONES de Telecomunicaciones y 
DATAWAVES Networking 

Servicio integral de ingeniería, Daniel Spadoni, CEO | ALTEKNIA 

Soluciones Modulares (Shelters) fabricación y montaje de 
para Datacenter y Salas Eléctricas, estructuras metálicas: Radio, Multiplex, Energia, Switching, 
de fabricación nacional, con alto telecomunicaciones, salas Instrumentos, Ópticos, Móviles, etc. 
componente de integración. modulares y equipamiento de 
Sistemas de DC Power Eaton. seguridad incluyendo vallado 
Baterías de Litio/Plomo. urbano y accesorios 


anti-vandalismo para vehículos. 


